des fois est des questions de secondes pour survivre aux 
travers des êtres 


mais restre gros de choses a organiser pour pouvoir avoir 
avenir meilleurs comme je dizait hiers les prasdaire sont 
souvent des retours des zapraz étre et eux consome lair 
que je leurs fabrique en pensé avec les gaz je mélange 
auss les astre atour de la terre en mélangan les gaz ont 
réussi a créer de lair pour la terre aussi 

soleil a besoin des fois de laire de la terre 

et ya des echange de gas ont pense avec les astre pour 
faire que univers fonctionne 

regénérer de lair pour la terre 


comme ya deux cartier je peut pas aller dans ville de 
Vancouver car admosphere est plus basse au sol et la 
terre perderait de lair toul temps est vrais quA SAULT ST 
MARRY LA TERRE PERD DE LAIR TOUL TEMPS CAR 
ADMOSPHERE PLUS BASSE A ESPACES 

LANCER UNE FUZER LA PRENERAIT MOIN DE TEMPS 


DANS CARTIER OU JE SUIS PAS DE PROBLEME 

MON ESPRITS MESURES 100KM 

DE LARGE ET 3467893 KM DE HAUTEUR 

MAIS AUDELA DE 86KM DU SOLE PAS DE PROBLEMES 
MAIS 84.6KM LA TERRE FURAIT AVOIR TROPS DE 
PRESSION 


MON ESPRITS VAS JUSQUE PLUS HAUT QUE LESPACES 
DANS INVISIBLE 
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16.8% de fuites 


49°15'40.51" N 123°13'28.45" W 


0.3% de fuites 


,46°31'04.63" N 84°24'44.71" W. 
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86.7% de fuites 
pourait toutes auters air terre en 4.6 ans 


0.8% air fuites 


